Federal Urdu University of Arts Science & Technology, Islamabad. 

Department of Applied Physics 
B.S (Applied Physics) Autumn 2015 Morning Shift 
2nd Merit List 



Sr. 


Form No. 


Name 


Father Name 


1 


385 


Haleema Sadia 


Nasir Mehmood 


2 


1426 


Iqraam Amjad 


Amjad Ali 


3 


1450 


S. Muhammad Zaiem Abbas 


S.Toqier Haider Jaffry 


4 


10814 


Fatima Salamat 


Muhammad Qamar Amir 


5 


1316 


Midhat Rasheed 


Abdul Rasheed 


6 


885 


Muhammad Naeem Asad 


Muhammad Aslam Buhatta 


7 


907 


Muzafar Iqbal 


Muhammad Umar 


8 


881 


Muhammad Faheem Shah 


Nisar Muhammad Khan 


9 


804 


Mazhar Flayat 


Muhammad Zaman 


10 


1400 


Zainab Zafar 


Muhammad Zafar Awan 


11 


10012 


Muhammad Naveed 


Ghulam Mustafa 


12 


897 


Danish Maab 


Husnul Maab 


13 


925 


Muhammad Hassnain Amjid 


Amjid Ali 


14 


10013 


Muhammad Uzair sadiq 


Suban Sadiq 


15 


315 


Muhammad Sami Ullah 


Muhammad Atta Ullah 


16 


1348 


Izza Urooj 


Nasir Muneer 


17 


1304 


Anam Zhara 


Syed Akhter Hussain Shah 


18 


10214 


Zunaira Kiran 


Waheed Ahmad 


19 


629 


Muhammad Awais 


Nawab Khan 


20 


92 


Umer Saleem 


Muhammad Saleem 


21 


10068 


Arooma Syed 


Syed Tafazul Hassan 


22 


200 


Wajahat Flassan 


Hassan Mehmood Raj 


23 


10664 


Muhammad Nadeem Akhtar 


Sher Arab Khan 


24 


394 


Rarhat Ullah Khan 


Atta Mohammad Khan 


25 


358 


Aimen Khalid 


Khalid Mehmood Sulehria 


26 


10765 


Misbah Dalair 


Dailair Afsar 


27 


1274 


Sabika Batool 


Asmat Javed 


28 


488 


Usama Sajid 


Raja Sajid Mahmood 


29 


538 


Aroosa Kawal 


Muhammad Irfan 


30 


D-147 


Muhammad Abdul Wahab 


Abdul Sattar 


31 


10400 


Ambreen Safdar 


Malik Safdar 


32 


10045 


Touseef Aziz Ullah Shah 


Aziz Ullah Shah 


33 


746 


M. Fawad Akram Khan 


M. Akram Khan Shad 


34 


10516 


Shahid Iqbal 


Zafar Iqbal 


35 


671 


Tanveer Hussain 


Aftab Hussain 


36 


600 


Arsalan Khalid 


Raja Khalid Mehmood 


37 


10853 


Mehreen Bibi 


Faqar Din 


38 


307 


Safeer Ullah Bin Mukaram 


Ali Mukarram Khan 


39 


1297 


Laiba Larosh 


Ashfaq Ahmed 


40 


282 


Muhammad Usman Jahangir 


Muhammad Jahangir 


41 


123 


Muhammad Asfan Atta 


Atta Muhammad 


42 


10586 


Bilawal Ahmed 


Abdul Rauf 


43 


10920 


Madiha Rani 


Muhammad Faris Khan 


44 


10173 


Sardar Fozzaid Khan 


Khurshid Ahmed Khan 


45 


10232 


Sheikh Muhammad Umair 


Sheikh Abdul Hameed 


46 


620 


Rimsha Quddoos 


Abdul Qaddoos 


47 


10040 


Muhammad Tahir 


Muhammad Ilyas 


48 


10839 


Sartaj Aziz 


Muhammad Hassan 


49 


10705 


Shahid Hussain Shahidi 


Muhammad 





50 


D-041 


Majid Hussain 


Hafiz Sabir Hussain 


51 


10666 


Amna Sehar 


Muhammad Jamil 


52 


A-1 5-067 


Andleeb Arshad 


Muhammad Arshad 


53 


1391 


Abrar Hussain 


Israr Hussain 


54 


D-059 


Hafiz Muhammad Adnan 


Raja Khalid Mehmood Bha 


55 


1256 


Hamza Bashir 


Muhammad Bashir 


56 


10956 


Muhammad Asif 


Abdul Qayyum 


57 


10931 


Tanzeel ur Rehman 


Atiq ur Rehman 


58 


675 


Abdul Khaliq 


Aurang Zeb 


59 


10440 


Soha Mehmood 


Mehmood Hussain Mughal 



Note: 

The admissions of the candidatesof their final DMCs at the time of admission. In case of not fulfilling the 
prescribed criteria (atleast 50%)they will not be entertained. 
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